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ワークトップ穴開け寸法 


4- R 10 〜30 


ヮ—クトッ：/§晒/ 

A +5 9 または、 A +3 7 


酷、'ーナー 



パーナー 


■仕様 

項 

外あ寸を 
グリル有効寸法_ 
質量 



幅5 9 8 (トッププレート幅5 9 3) X 奥斤 4 9 2 X 高さ272 
幅 217 X 奥斤 316 X 高さ77 
17 湘包時 20.5) 


ガス消費量 


器具栓_ 

点火ちす_ 

立消元安全装置 

高乂 カバーナー 


標準 バーナー 


小バーナ ー 


グ リ ル 


を の 他 


ガス 

Rcl /2 (メ ネジ） 

電気 



1 3 A 

LP 


kW (kc a 1/ h ) 

kW ( kg / h ) 

全点火巧 

8.7 2 (7 5 0 0) 

8.58 (0.615) 

髙乂カ バーナー 

4.2 0 (3 6 1 0) 

4.2 0 (0 . 3 0 1) 

標準バーナー 

2.9 7 (2 5 5 0) 

2.97 (0.213) 

小 バーナー 

1.2 8 (110 0) 

1.2 8 (0 . 0 9 2) 

グリル 

1.2 8 (110 0) 

1.2 8 (0 . 0 9 2) 


安全モ-ド 
調を モ ー J '， 
安をモ-ド 
調をモ 
安全モ-ド 

安をモ-ド 
調をモード 


プッシュ& レバー 器具栓 

乾電池式連続放電点火単1形一2個（アルカリ乾軍池） 
熱軍対す 

天ぷら油過熱巧止が能、焦げ付き消火機能 
消し忘れ消火が能 （1 2 0分可変 • 3 0分） 

揚げもの （160 • 170 • 180 • 190 • 2 0 0で） 

天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 
消し忘れ消火機能 （1 2 0分可変 • 3 0分） 

湯わかしけ分保温）、炊飯にはん•おかゆ） 

天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 

消し忘れ消火機能 (120 々可変)_ 

過熟防止センサー、消しちれ消火お能廟理タイマー兼用） 

調理タイマー （1 〜2 5分） 

全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、全バーナー楽々点火 
高効率片面無水グリル、グリル扉アップダウンま 
ほうろうトッププレート：グレー 
パネル：ブラック 



電岐淑サイン 


霸ケースふた 


A + S 9 細状態 


副 


A +3 7 M 状態 



_ォ-ブ織口 ( M 2 4) 
ガス獅 ( Rcl /2) 



防火'!生能評を品 ラベル’’一 

ガス機器防火性能評を品 
可燃物からの離隔距離 ( cm ) 

上 方 l > j 方 T 前方 G 後方 
8 0な上「152(上 |~15 BLb r 52 Lb 

上ちがレンジフードファンおよび不ががの巧合 

I _グ! I スフイ W - 


15£ U : I I 

TslP ^ 


が団法人曰本ガス機器検査協会 

6 0 0恒全□センサ—仕様 


.設置フリータイプですのでワークトップ巧開け寸法は\ 

A +5 9、 （ A +4 5) 、 A +3 7のどちらでも設置できます。 

. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は 
防火性能評を品ラベル巧をに従って設置してください。 

本図は C 3 GK 2 民 JTQ 1 民です。バーナー位置が逆の場合は C 3 GK 2 民 JTQ 1 L になります。 


単位 ( m / m ) 


品名 C 3 GK 2 RJTQ 1 R/L 作成 h 22.12 

名称3 □片面酷グリル付ビルトインコンロ尺を Free 

H HgRfnan 住宅設備機器図あ 

mmA ■の 

















